47 /\° V コンに USB ケー711を掩続し亲笏。 




0上の表示が.消える 
まで、待って下さい 






■- 


③[次へ]ボタンをクリックします。 


^①画面内の写真のよ5 

に、パソコンに USB 
ケーブルを接続します。 

コネクタの形と向きに注意して 

ださし^_ ) 

②新しいハードウェアが見つ 
かり、自動的にドライバが 
tz ツトアツブされます。乂 
ツ tz —ジが消えるまで待ち 
村 。 


4S セットァッ7。を終了し対。 



[完了]ボタンをクリックし 
ます。 


AQ テスクド*/7。0 [マイ ]> ピユ-令]アイ]>をダ7ルク 
りックし対。 



CD - ROM ドライブのアイコ 
ンが追加されていれば、本製 
品は使用できる状態になつて 
います。 


メ 

モ 


アイコンが表示されていないときは？ 

USB ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があり 
ます。 USB ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。 


以上で接続は完了です。 

続いて、 WinCDR または PacketMan をインス!ルしてください 「WinCDR クイック 
スタートガイド」または 「PacketMan クイックスタートガイド」参照)。 

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。 


1 


オンラインマニュアルを必ずお読みください 

付属の CD - ROM 「 CDRW - IU シリーズユーティリティ CD 」 には、オンラインマニュアル (PDF 
形式）が収録されています。必ずお読みください。 

•オンラインマニュアルの読みかた 

① 付属の CD - ROM 「 CDRW - IU シリーズ 
ユーテイリテイ CD 」 を CD - ROM ドライブに 
t ットします。簡単 tZ ットアップが起動しま 
す。 

② 「 CD - R / RW のマニュアルを見る」を選択 
し、[開始]ボタンをクリックします。 
オンラインマニュアルが画面に表示されます。 


X オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインス!ルされ 
ている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセー 
ジに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで 「Acrobat Reader 
のインストール」を選択してもインス!ルすることができます。 

X Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー[ヘルプ ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

1 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 



B IEEE/39«(i •丄 INfC、t?V 端子） 

接続での try 卜 P 77 

X Windows 98 (Second Edition を除く）では USB でしか接続できないため、 
EEE 1394 では接続できません。 


Dg 付属 0 CP-ROM 

CDj を CO-ROM K ライ 7 にセ 7 卜します。 

簡単セットアップが起動します。 

X CD-ROM ドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームべ一 
ジ ( http // www . melcoinc . co . jp /) から 「 CDRW-IU シリーズドラ 
イバディスク」をダウン□ードして、実行してください。 



セツトアツ7。を実行します。 



晴単 tZ ッ i ： アップ 


①簡単 tz ットアップ以外のア 
プリケーシヨンをすべて 
終了させます。 


これより簡単セツトアップを聞始します。他の起動中のアプリケーションを終了させてくださ U 


簡単セットアップメニュー 



② [CDRW IU シリーズの tZ 
ツトアップ]をクリックし 
て反転表示にします。 


③[開始]ボタンをウリツク 
します。 






この画面が表示されないときは 

[スタート]—[ファイル名を指定して実行 （ R )] を選択し、[名前（〇） ] に 
2:¥ SETUP . EXE と入力して[〇 K ] ボタンをクリックしてください 
(下線部は CD - R 〇 M ドライブのドライブ名です）。 


BI 接続苔るパ V コンのコネクタを選びま穿。 

使用する接縞方式を選択して下さい. 

® ② ③ 

iC^|i ea 

USB コネクタ IEEE1394 コネ妙 IEEE1394 コネク5? 

(シリーズ A コネク匆 (iLmk.FireWir«) (Link,FireWir») 

4tf ンコネクタ 6ビンコネクタ 

觀=觀纖微上®騮 I 離茲靈騮搭 


X Windows 98 (Second Edition を除く）では、 IEEE 1394 で接続できないた 
め、この画面は表示されません。 

「 USB 接続でのセットアップ」の A 4 以降の手順に従って、 USB で接続してく 
ださい。 

併 使用するケ_7ルを確認し亲す。 


r 


パソコンの旧 EE 1394 コネク 
夕が4ピンのときは[②]ボタ 
ンを、6ピンのときは[③]ボ 
タンをクリックします。 


ノ 


r 


V . 


パソコンの EEE 1394 コネク 
夕の種類を確認します。 




本製品0電源スイツチを ON にします。 



①鼋源ケーブルがコン tz ン 
卜に接続されていることを 
確認して電源スイツチを 
ON にします。 


②[次へ]ボタンをウリツ 
クします。 



本製品 C IEEE / 


3?鉍ケー711を接続します 


パソコンには送/こ EEE 1394 ケーブルを接続しないでください。 


X 画面は、本製品の EEE 1394 コネ 
クタ (6 ピン）に接続する例です0 



r 


V 


①画面内の写真のように、 
本製品に EEE 1394 ケー 
ブルを接続します。 




ノ 


中止 

: . 1 

次へ ■ 

②[次へ]ボタンをクリツ 



クします。 



•手順 B 3 で[②]ボタンをクリツ 
クした方は本製品の IEEE 1394 コ 
ネクタ （6 ピン）に IEEE 1394 ケー 
ブルを接続します。 

•手順 B 3 で[③]ボタンをクリツ 
クした方は本製品の IEEE 1394 コ 
ネクタ （4 ピン）に IEEE 1394 ケ_ 
ブルを接続します。 


旧 EE1394 コネクタ （6 ピン） 





[ 

m 

3 B 

r 

^—1 

卜」 


IEEE1394 コネクタ （4 ピン） 


パ V ]> に l ££ E /3?« ケーフルを接続します。 



1 画面は、パソコンの EEE 1394 コ 
ネクタ （4 ピン）に接続する例で 
す。 

①画面内の写真のよ5に、 
手順 B 3 で選択したバソコ 
ンのコネクタ IEEE 1394 
ケーブルを接続します。 

コネクタの形と向きに注意してく 

ぱい。 ノ 


②[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 


X 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既 
存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがありま 
す。その場合は[はい（丫） ] ボタンをクリックしてください。 

X Windows 98 SE をお使いの場合、新しい IEEE 1394 機器を接続したときに 
Windows の CD-ROM が要求されることがあります。その場合は、 
Windows 98 SE の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトし、[〇 I く]ボタン 
をクリックしてください。 




[はい]ボタンをクリック 
します。 


Windows 98 Second Edition Q 242975のアツブデ w 卜 


歡使厢午 ■ 若契約■みください。 


PageDown キーを使ってスクロールじ C くだ 


勸 D 使用許諾契約齊 

重要一以下のラ A ンス契約耆を注意してお読みください。 Microsoft 
Corporation 似下「マイクロソフ R| といいます）の「オンライン」または電子: 
齊を含むオベレーティンヴシステムコンポーネント似下「本 0S コンポー: 


も- 



することによって、 お客様は孩当する os 製品の原契約 f および本适加契約 

讎織溫齡激フ慨|し|5聽# 

ーネントのインストール、使用または複製のいずれも許 i 若 

ZA 

使用許諾契約Iこ同意されますか？ いえ]を逞ぶとインスールを中止します。 
インストールするには、この契約Iこ同意してください。 


はい Cl 」 いいえ⑽ I 


①内容をよく読みます。 


②使用許諾契約に同意する 
ときは[はい]ボタンをク 
リックします。 


V 


ノ 


X 自動で Windows のアツブデー 
卜が行われます。 



[はい]ボタンをクリックします。 

パソコンが再起動します。 


DQ 子スクトツ7。¢)[マイコンピュータ] P イコンをダ7ルク 
りックし対。 



CD - ROM ドライブのアイコ 
ンが追加されていれば、本製 
品は使用できる状態になつて 
います。 


アイコンが表示されていないときは？ 

EEE 1394 ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性 
があります。 IEEE 1394 ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてくだ 
さい0 


く Wi ndowsMe / 20〇〇の場合〉 

セツト7^/フ。を終了 G 春す。 



， tz ット声 V プ終了 

~福~ 


[完了]ボタンをクリックし 
ます0 


CfiRW - IU のセツトアツブが完了いたしました。マニュアルを参照して他の添付ソフトのセツトアツブを行って 
くたさい。 



く Windows 98 SE 場合〉 

Windows のアップデートプログラムが自動的に起動します。次 
の手順に従って操作してください。 


Windows をァッフ。テートします。 



以上で接続は完了です。 

続いて、 WinCDR または PacketMan をインス!ルしてください （「 WinCDR クイック 
スタートガイド」または 「 PacketMan クイックスタートガイド」参照)。 

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。 


1 


オンラインマニュアルを必ずお読みください 

付属の CD - ROM 「 CDRW - IU シリーズューティリティ CD 」 には、オンラインマニュアル (PDF 
形式）が収録されています。必ずお読みください。 

•オンラインマニュアルの読みかた 

① 付属の CD - ROM 「 CDRW - IU シリーズユー 
テイリテイ CD 」 を CD - ROM ドライブに tZ ッ 
卜します。簡単 t ットアップが起動します。 

② 「 CD - R / RW のマニュアルを見る」を選択 
し、[開始]ボタンをクリックします。 
オンラインマニュアルが画面に表示されます。 



X オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインス!ルされ 
ている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセー 
ジに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで 「Acrobat Reader 
のインストール」を選択してもインス I -- ルすることができます。 


X Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニユー[ヘルプ ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

义 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 




[次へ]ボタンをクリックし 

します。 


はじめにお読みください 

2001年10月11日初版発行 
発行株式会社メルコ 
PY 00- 27104 - DM 10-01 Em ] 




















































































































































































































































































































































